EDWARD REICHER 


emer. kierownik szkoly 


przeżywszy lat 62, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 9 lipca 1928 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we środę dnia 11 b. m. o godz. 11 przed południem, na który-to smutny obrzęd stroskana Zona, dzieci 
i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 12 b. m. o godzinie 8', rano w kościele paraf. św. Szczepana 
na Piasku. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnego DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 
w Krakowie plac Saczepański L 2 ; 


